RADIO MARELLI. — Mod. « Fido I », « Fido e 3/0 », 
« Fido Gigante ». - Schema del Fido l, gli altri modelli 
presentano lievi varianti. — MF: 470 kHz. - Produzione 
1938-1941. - (Apparecchi ad induttori variabili). 










